ARYA GILL 


przeżywszy lat 76, po krótkiej chorobie, zmarła dnia 50 Października 
1595 r. o godzinie 10 przed południem. 


W żalu pogrążone dzieci, wnuki i prawnuki zapraszają Krewnvch, Przyjaciół, 

Znajomych i pobożną Publiczność na wyprowadzenie zwłok z domu L. 7 przy 

ulicy Mikołajskicj w Piątek dnia I Listopada b. r. o godz. 3 po południu, wprost 
na Cmentarz. 


W drukarni „CZASU“ w Krakowie. 


